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भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


ऊर्जा विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017 
सं . फा . 11( 46) / 2014 / ऊर्जा/ . - दिल्ली विद्युत सुधार ( अंतरण स्कीम ) अधिनियम , 2000 ( 2001 का दिल्ली 
अधिनियम संख्या 02 ) की धारा 15 तथा 16 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत सुधार ( अंतरण स्कीम) नियमावली, 2001 में संशोधन करने के लिये 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1 . संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इस नियमावली को दिल्ली विद्युत सुधार ( अंतरण स्कीम) ( संशोधन ) नियमावली, 

2017 कहा जाएगा । 

ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
अनुसूची छ का संशोधन 
दिल्ली विद्युत सुधार ( अंतरण स्कीम ) नियमावली, 2001 की अनुसूची छ में शीर्षक 1 संपदा, से संबंधित भाग - 1 में " भूमि 
एवं भूमि अधिकारों शब्दों को हटाया जायेगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से और उनके नाम पर , 
सुधीर शर्मा, उप – सचिव (ऊर्जा) 


6132 DG/ 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


DEPARTMENT OF POWER 


NOTIFICATION 


Delhi, the 10th October, 2017 


No. F . 11 (46 )/ 2014 / Power . - In exercise of the powers conferred by section 60 read with sections 15 and 16 of 
the Delhi Electricity Reform Act, 2000 (Delhi Act No. 2 of 2001), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby makes the following rules to amend the Delhi Electricity Reform ( Transfer Scheme) Rules , 2001, namely : 


1. Short Title and Commencement. — ( 1) These rules may be called the Delhi Electricity Reform ( Transfer 
Scheme) ( Amendment) Rules, 2017 . 


( 2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette . 


Amendment of Schedule ‘G ’ 


In the Schedule G to the Delhi Electricity Reform ( Transfer Scheme) Rules, 2001, in Part-I relating to heading 
1. Assets, the words “Lands and Land Rights” shall be deleted . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


SUDHIR SHARMA, Dy. Secy. (Power ) 


Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SU 

SUKUL 
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